VOCE DEL PADRONE MOD. 1631-1632 


CONTROLLO DELLE M ED IE FREQUENCE. — La taratura 
viene eseguita incominciando dal clreulto del diodo a procedendo verao 
II clreulto della WE43 aecondo il aeguent* pruerdimitnto: 

Tonero la MlettlvltA al masalmo, pulsanto attratto. commutator* 
au onda corta, variabile chiueo. 

Generator* au 465 kHz, inscrito aulla grlglia della aeconda 6K7Q 
tarare II clreulto del diodo per la maaaima uadta. 

. Generatore aulla grlglia della prima 6K7G; tarur* II clreulto dl 
place* della prime 6K7C [23] (vita di regolazione Inferior*) c dl grlgtia 
dalla aaconda 8K7Q, [23] (vita di regolazione auparlora) par la maaaima 
uadta. 

Generator* aulla WE43; tarare II clreulto dl placca dalla WE43 
[22] (vita inferior*) a di di griglia dalla prima 6K7Q [22] (vita auparlora) 
par la maaaima uadta. 

CONTROLLO D ELL' A LLIN E AM ENTO: 

Onda lungh*. - Betettivlti ad uno acatio dalla maaaima, pulaanta 
attratto, apparvcchlo acceao, commutalo'H *u OL. 

Commutator* au 271 kHi (corrlapondentl a 1107 m)t Indio* tu 
1107 m (Motca); ragolar* I’oaclllator*, [01] (poalzlon* OL); tarare com* 
penaatore d’aarro [02] (poaizione OL) • flltro [63] (poalxione OL), par 
la maaaima utcita. 

Generatore au 100 kHz (corrispondentl a 1807 m); Indice *u 1007 m; 
tarare padding, [10] (poalzlon* OL) per la maaaima uaclta. 

Onda m«dl*. - Selettlvltk ad uno acatto dalla maaaima pulaanta 
attratto; commutator* au OM. 

Generatore au 1270 kHz (corriapondentl a 203 m). Ragolar# II 
compensator* dall’oaclllatore [01] (poaizione OM), fino a far colllmare 
I’indlce au Coata Azzurra; tarare col compenaatore di aereo [02] (po¬ 
aizione OM) • flltro [031 (poalzlon* OM) flno ad ottanar* I* maaaima 
uadta. 

Generatore au 502 k Hr (corriapondentl a 006 m). Indice tu Vienna, 
tarare II padding, [10] (poalzlon* OM) per maaaima uaclta; ripetere la 
operazlonl precedenti flno a taratura perfetta. 

Onda corta. - SelettivltA *ul aacondo, acatto, pulaant* attratto, 
commutators au OC. 

Generatore au 4 MHz (corriapondentl a 76 m). Indie* au 70 mj 
tarare II ferro deH’oaclllatora [16], flno ad ottanar* la maaaima uadta. 

Generator* au 9,25 MHz (corriapondentl a 32,4 m); tarare II com¬ 
pensator* dell’oaclllatora [61], poaizione OC, per la maaaima uaclta. 

Generator* au 4 MHz, indice au 75 m, ritoccare I’induttanza di 
a*r*o [12] apoatando l| farrp fino ad ottanar* la maaaima uaclta. 



TEN 8IONI E CORRENTI ALLE VALVOLE DEI MOD. 1631-1032. 
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